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Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w przedmiocie udzielenia poręki kraju dla 
pożyczki w kwocie 1,800.000 zł., którą gmina miasta Krakowa 
na cele budowy miejskiego wodociągu zaciągnąć zamierza. 


Wysoki Sejmie! 


Wykonując uchwałę Rady król. stoł. m. Krakowa z dnia 7. lutego 1898 powziętą 
W prawnie przepisanym komplecie przedłożył prezydent tegoż miasta na ręce Wydziału 
krajowego petycyę wystylizowaną do Wysokego Sejmu w następnem brzmieniu: 


Wysoki Sejmie! 


: Od chwili powołania do życia Rady miejskiej w r. 1866 nie zaniedbywała gmina 
niczego, coby tylko stosunki zdrowotne naszego miasta poprawić mogło, dowodem czego 
Cały szereg robót publicznych, które celem utrzymania porządku i czystości dokonano, 
a tem samem do pelepszenia stanu sanitarnego zdążały. ` 

Nie łudziła się gmina i nie łudzi, iż stanowcze poprawienie stosunków zdrowo- 
tnych naszego miasta zależnem jest od wykonania dzieła, jakie niemal wszystkie miasta 
wię (sze już posiadają, a bez którego wszelkie usiłowania administracyi dążące do utrzy- 
Mania miasta w czystości, i co zatem idzie, zabezpieczenia go od nawiedzin chorób za- 

Źźnych bezkutecznemi pozostać muszą. i 

Mimo tego poświadczenia nie podobnem było Radzie miejskiej przystąpić do zao- 
patrzenia miasta w wodę zdrową z wodociągu, już to z braku potrzebnych na to fundu- 

ÓW, Już też z przyczyny gwałtownej potrzeby zaspokojenia innych braków, jakimi były 

dynki szkolne i inne do użytku i wygody mieszkańców służące, urządzenia publiczne, 

A 0 wykonania których zbyt wielkich nakładów, możność gminy przechodzących, nie było 
p trzeba, Tej też jedynie przyczynie przypisać należy, że Kraków dotychczas nie mógł 
kea Zyé za innemi, szybko w rozwoju postępującemi miastami i stanąć w szeregu tych, 

re w wodociągi zaopatrzyć się już zdołały. | 

sz Wzrost ludności i powstanie nowych dzielnie miasta nie dopuszczają jednak dal- 
ego odkładania podjęcia tego ważnego zadania. 

Po wieloletnich więc badaniach źródeł regulickich, a następnie badaniach i robo- 
is epnych co do wód gruntowych w okolicy Krakowa, jak świadczy załączone pod 
y Prawozdanie ogólne z wyniku prac wodociągowych, dokonanych w latach 1895, 1896 
pié AE Z odnośnymi planami, postanowiła Rada miasta v dniu 8. lipca 1897 r. przystą- 
aa dny wodociągu, przyjmując przedstawiony sobie przez komisyę wodociągową 
za 


tach wst 


„ zaopatrzenia miasta w wodę powziętą z Bielan i Budzynia-Cholerzyna. Ponieważ 
Sminą nie posiada tak znacznych fuuduszów, jakich budowa wymaga, a wypuszczenie 
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dostawy wody w przedsiębiorstwo tylko z wielką stratą dla gminy, a nadto wyzyskiwa- 
niem mieszkańców przez przedsiębiorcę nastąpićby mogło, a czego nauczona smutnem 
doświadczeniem gmina, zrobionem przy zaprowadzeniu oświetlenia gazowego, uniknąć pra- 
gnie, przeto nie pozostaje jej inna droga, jak zaciągnięcie na ten cel pożyczki w wyso- 
kości zł. 1,800.009 w. a. 

Z załączonych pod 2—7 budżetów i zamknięć rachunkowych za lata 1894, 1895 
i 1896 powziąć można przekonanie, że gmina z należytą ostrożnością preliminuje Swe 
coroczne wydatki, i że te w dotychczasowych źródłach dochodowych zapełne pokrycie 
znajdują, a załączony pod 8) wykaz majątku czynnego i biernego wykazuje, że czysty 
majątek gminy w realnościach, gruntach itp. wynosi zł. 6,000.000 w. a. 

Na tej podstawie opierając się gmina miasta Krakowa nie waha się zaciągnąć 
na budowę wodociągu pożyczkę w wysokości 1,800.000 zł. tem bardziej, że sam 
wodociąg przyniósłby dochód w wysokości potrzebnej na oprocentowanie i amorty- 
zacyę pożyczonego kapitału, jak załączony pod 9) projekt sposobu pobierania opłat od 
dostarczonej wody wykazuje, gdyby gmina uznała za korzystniejsze dla mieszkańców 
miasta zastosowanie systemu opłat od dostarczonej z wodociągu wody niż systemu nało- 
żenia dodatków do podatków. 

Jakkolwiek bowiem autor projektu wysokość potrzebnego na budowę funduszu 
obliczył na zł. 1,560.000, to jednak ze względu na możliwe przekroczenie kosztorysu 
kwotę do wysokości 1,600.000 podnieść wypada. 

Ponieważ zaś od chwili przedłożenia Radzie miasta wniosku zbudowania wodo- 
ciągu przez prezydenta śp. dra Dietla w r. 1868 na badania i poszukiwania źródeł Wy- 
datkowano zaliczkowo potrzebne kwoty w różnych czasach, jak załączony wykaz wydatków 
na budowę wodociągu świadczy pod 10) a mianowicie: na roboty połączone z badaniem 
projektu opartego na źródle w Regulicach 37.453 zł. 28 ct. w. a. Na badania wody 
gruntowej w bliższych okolicach miasta 4.000 zł. w. a. — wreszcie na roboty połączone 
z badaniem wody i wykonaniem projektu sprowadzenia wody ze źródeł znajdujących SI$ 
w Bielanach i Budzyniu-Cholerzynie 20.564 zł. 817/, ct„ które to wydatki z ogólnego 
funduszu zaliczono, a które z funduszu przeznaczonego na wodociąg pokryte być winny, 
przeto do wydatków na wodociąg preliminowanych dodać należy kwotę zł. 102.018 zł. 
w. a. Koszta zaś rekonstrukcyi kanałów z powodu założenia rur wodociągowych wyniosę 
około 50.000 zł. A 

Wreszcie ponieważ przez pierwsze dwa lub trzy lata nie wszyscy właściciele 
wprowadzą wodę do swych realności, a więc na mniejszy dochód z wodociągu przygoto- 
wać się należy, przeto na różnicę stąd w dochodach z wodociągu wyniknąć mogącą kwot 
zł. 84.000 przyjąć wypada do ogólnego kosztu. 

Z tych więc powodów Rada miasta widziała się zniewoloną koszt budowy wodo” 
ciągu na kwotę 1,800.000 zł. zapreliminować. ; 

Ponieważ gmina miasta, jako niezamożna, nie mogłaby uzyskać korzystnej PO" 
życzki w tej wysokości bez poręki Wysokiego Sejmu, przeto Rada miasta na posiedzen! 
swem w dniu 7. lutego br. odbytem, powzięła uchwałę jak świadczy załączony odpis Pro” 
tokołu z tego posiedzenia, aby upraszać Wysoki Sejm o łaskawe udzielenie Swojej 20 
ręki dla pożyczki w wysokości zł. 1,800.000 zaciągnąć się mającej. 

W imieniu przeto Rady miasta Krakowa i w wykonaniu jej uchwały, u 
o uwzględnienie tej prośby. 


praszam 


Kraków, dnia 7. iutego 1898 r. 


Friedlein, 
Prezydent. 


O powyższej petycyi składa Wydział krajowy Wysokiemu Sejmowi następne DA 
wozdanie : 3 szło 
Sprawa zaopatrzenia miasta Krakowa w zdrową wodę była w okresie PR NiE 
ćwierówiekowym przedmiotem jak najstaranniejszych badań. Gmina m. Krakowa Udka) 
na cel powyższych badań kilkadziesiąt tysięcy zł., powołując pierwszorzędnych ! wodą 
znawców, a ostatecznym wynikiem tych badań jest projekt zaopatrzenia miasta 
sprowadzoną wodociągami z Bielan, Budzynia - Cholerzyna. 


S om m gz reż 
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Ponieważ konieczność zaopatrzenia miasta w zdrową wodę jest najznpełniej udo- 
Wwodnioną, ponieważ liczne dokonane próby wykazały, że sprowadzenie wody z Bielan 
Budzynia-Cholerzyna jest najodpowiedniejsza, przeto należało przystąpić w możliwie 
najkrótszym czasie do wykonania dzieła. 

Oczywiście, że gmina Krakowa tego tak doniosłego dzieła, którego koszta na 
1,800.000 zł. obliczone zostały, bez zaciągnięcia pożyczki dokonać nie jest wstanie. 

Z tych powodów Wydział krajowy uznając potrzebę urządzenia wodociągów i za- 
ciągnięcia pożyczki i działając na mocy $. 64. ust. 11. statutu król. stoł. miasta Krakowa 
zatwierdził uchwałę Rady miejskiej z dnia 7. lutego 1898, którą postanowiono zaciągnąć 
pożyczkę w wysokości 1,800.000 zł. 

Co się tyczy poręki kraju dla powyżej wymienionej pożyczki, to wszystkie motywa 
jakie przemawiały za udzieleniem poręki kraju dla pożyczki 1,500.000 zł., którą Wysoki 
Sejm gminie Krakowa uchwałą z dnia 5. kwietnia 1892 udzielił, przemawiają w równym 
Stopniu za przyznaniem tejże poręki dla pożyczki w kwocie 1,800.000 zł., a to tem wię- 
tej, ile, że po jednej pożyczce przez kraj gwarantowanej, zaciągnięcia drugiej nieporęczo- 
nej byłoby dla gminy co najmniej bardzo utrudnione, jeżeli nie niemożliwe. 

Przytem podnieść musi Wydział krajowy, że taka poręka jak z jednej strony 
ułatwi gminie zaciągnięcia pożyczki pod możliwie najlepszymi warunkami, tak z drugiej 
strony nie naraża wcale interesów kraju. 

Według wyniku zamknięcia rachunków za rok 1896, wynosi 

stan czynny miasta Krakowa . © 3 ; o 

Stan hierny zmniejszający się z każdym rokiem wskutek spłaty 

rat anuitetowych 


10,203.217 zł. 


= wma 4,067.112 , 
Czysty majątek wynosi . ; 6,126.104 zł. 

Zaciągnąć się mająca peżyczka znajduje przeto najzupełniejsze pokrycie. Dodać 
Przytem należy że siła podatkowa gminy jako takiej wzrasta z każdym rokiem, członkowie 
Bininy nie są prestacyami na rzecz gminy obciążani, płacą bowiem 109/, dodatków do podatków 
ezpośrednich na rzecz gminy, a 12%, na cele szkolne budżety gminne mają zupełne po- 
tycie, a zamknięcia rachunkowe wykazywały w ostatnich latach nawet bardzo znaczne nadwyżki 
aSowe, tak że gmina odnosiła się kilkakrotnie do Wydziału krajowego z prośbą o przy- 
zwolenie na zakupno realności z powyżej wymienionych nadwyżek kasowych. 

Oczywiście, że pobór wody z wodociągów miejskich odbywać się będzie, tak jak 
we wielu gminach cesarstwa austryackiego za opłatami tak wysokiemi, ażeby dochód 
Z takowych wystarczyć mógł oile możności na raty anuitetowe pożyczki i koszta administracji. 
A Rada miejska wzorując się na ustawach obowiązujących w innych miastach uchwa- 
liła już wprawdzie projekt ustawy 0 przymusowem zaopatrzeniu w wodę z miejskiego 
Wodociągu domów leżących w obrębie gminy, i o opłatach, zważywszy jednak na oko- 
iczność, że projekt ten wymaga z powodu swej doniosłości głębszego zbadania, a nie 
est nagłym, bo wchodzi w wykonanie dopiero po ukończeniu i oddaniu go do publi- 
p PE0 użytku miejskich wodociągów przeto przedłożymy go dopiero na najbliższej sesyi 

Jmowej. 

Wobec powyższego stanu rzeczy Wydział krajowy popiera usilnie prośbę gminy 
0 udzielenie poręki dla pożyczki 1,800.000 zł. i wnosi dołączony projekt ustawy, tudzież 
zezolucyę, która mając na oku kontrolę ze strony Wydziału krajowego żadnego komen- 

Iza nie potrzebuje. 


We Lwowie dnia 15. lutego 1838. 


Marszałek krajowy: 


St. Badeni. 


Sprawozdawca : 
Dr. Józef Wereszczyński. 
Członek Wydziału krajowego. 


Ustawa 


ZRADA e dE 2 o poręczeniu przez kraj pożyczki, przez 
gminę król. stoł miasta Krakowa na budowę wodociągów 
miejskich. 


Zgodnie z uchwałą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem 
Księstwem Krakowskiem, postanawiam co następuje: 


Art. I. 


Kraj Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem poręcza za pożyczkę, którą gmina król. stoł. miasta 
Krakowa na budowę wodociągów miejskich zaciągnąć zamierza do 
wysokości 1,800.000 zł., Kraj poręcza jako ręczyciel i płacący, ta 
spłatę regularną umówionych rat umarzających, jakoteż spłatę Ka- 
pitału pożyczki względnie reszty tego kapitału w razie zastrzeżo- 
nego półrocznego wypowiedzenia. 


Art. IL. 


Rada król. stoł. miasta Krakowa, obowiązaną jest raty amor" 
tyzacyjne od tej pożyczki przez cały okres umorzenia wstawiać d0 
budżetu i obowiązaną jest przy uchwalaniu budżetu uchwalić sto” 
sowne środki pokrycia niedoboru budżetowego. Gdyby Rada miej” 
ska tego obowiązku nie dopełniła, Wydział krajowy wstawi raty 
amortyzacyjne od rzeczonej pożyczki w budżet gminy miasta Kra" 
kowa i nałoży stosowne dodatki gminne do podatków na pokrycie 
pożyczkowych rat amortyzacyjnych, względnie na pokrycie niedo- 
boru budżetowego. , 

Budżet przez radę miejską uchwalony przedłoży magistrat 
król. stoł. miasta Krakowa, Wydziałowi krajowemu co rocznie naj” 
później do 15 grudnia. E 

Zamknięcie rachunków z ubiegłego roku przez Radę miejsk% 
sprawdzone i przyjęte przedłoży Magistrat Wydziałowi krajowemu 
corocznie najpóźniej do 1 września, 


Art. IL 


Wykonanie tej ustawy poruczam Mojemu Ministrowi spraw 
wewnętrznych. 


Rezoluecya. 


Sejm upoważnia Wydział krajowy do zeznania dokumentu FA 
ręki dla pożyczki 1,800.000 zł. przez gminę miasta Krakowa RA w 
dzenie wodociągów zaciągnąć się mającej, pod warunkiem, 1% e 
miasta Krakowa przedłoży szczegółowe plany i kosztorysy ZAtW. 
dzone przez kompetentne władze i jeżeli Wydział krajowy 
warunki pod którymi pożyczkę zaciąga za odpowiedne dla Em 
i kraju, który porękę przyjmuje. 


iny 
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